جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





1 ٍ ز المدرسة : 18 قم الصفحة من 1 ! 

لسري راد رمز المدر 018 رقم من 1 إلى 2 
المدرسة 8 اعدادية الامين للبنين 

الفرع: إحيائ : 

لفرع: إحيائي الدور الأول 209 





| 1 | 102041018001 [احمد سرحان علي سلمان | 89 | 99 | 88 | 91 | 77 | 75 | | نجج | 519 | 86.50 


93.33 | 560 | احمد طرق ناصر طرق ناصر2_ | 90 | 99 | 94 | 100 | 82 | 95 |__| تاجج‎ | 102041018002 | 2١ 
90.17 | 541 | سسراصديبر يرهم | 96 | 99 | 88 | 9868 | 83 | 79 | | تهج‎ | 102041018003 | 3 
99.50 | 597 | حسن محمد نايف اح | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |__| تج‎ | 102041018004 | 4١ 
0 | 0 | رباج غننعتن سسعين 2 | 80 | 94 | 65 | 63 | 38 | 50 | | من‎ | 102041018005 |] 5 
62 | 372 | صل عا يداح | 65 | 87 | 71 | 64 | 50 | 55 | | تاهج‎ | 102041018006 | 6 _ 
0 | 0 | |طهجطر حي علوان 0000 | 77 | 90 | 88 | 79 | 78 | صفر |2 | معد‎ 102041018007 | 7 | 
0 | 0 | _|عبدلراقرع خضير محطد2_ | 50 | 87 | 38 | 37 | 38 | 20 | | معد‎ 102041018008 | 8 | 
0 | 0 | عبدالرحن تجمعيد عباس 2 | 50 | 50 |9012 | 31 | 24 | 1ة | | معد‎ | 102041018009 | 9 | 
0 | 0 | عبد لله صلح جاسم علوان 2202 | 97 | 988 | 98 | 96 | صفر | صفر | | معد‎ | 102041018010 | 10 | 
0 | 0 | عبد لله فصي كامل حم 2 | 60 | 77 | صفر | صفر | م | صقر |2 | معد‎ | 102041018011 | 11 
0 | 0 | على هتمعيدكظم 2000 | 82 | 988 | صقر | 82 | 89 | 68 | | معد‎ 102041018012 | 12 | 
67.50 | 405 | علي ضانكظم حون | 70 | 85 | 52 | 52 | 74 | 72 | | جع‎ 102041018013 | 13 | 
0 | 0 | علي محمد عبد الواحد مشي 22 | 98 | 100 | 100 | 94 | 96 | صقر | | معد‎ | 102041018014 | 14 | 
0 | 0 | كمال محمد همال مد 2_0 | 62 | 61 | صقر | 34 | 22 | صقر |2 | معد‎ 102041018015 | 15 | 
0 | 0 | ليث اسماعيل محمد جسم | 84 | 97 | 91 | صفر | صفر | 84 | | معد‎ | 102041018016 | 16 
0 | 8 | |سجتبىصفاءعيدكظم 222 | 41 | 66 | صفر | صف | 54 | 50 | | معد‎ 102041018017 ]17 
81.17 | 487 | محمد جعفر يشير هشمحيل 2 | 78 | 97 | 87 | 75 | 78 | 72 | | تج‎ | 102041018019 | 181 
0 | 0 | |مصطفى حامد حنون جيار 2_2 | صفر | 88 | م | صفر | 64 | صقر |2 | معد‎ 102041018020 | 19 | 
0 | 0 | مصطفى علي عيدالحصينحميد_ | م | 95 | صفر | 81 | 88 | صقر | | معد‎ | 102041018021 | 20 | 
0 | 0 | اتاد شار تزار باهم 0 | 32 | 59 | م | 39 | 41 | 38 | | معد‎ 102041018022 | 21 
0 | 0 | همام اياد جاسم محمد 000 | 95 | 96 | م | 94 | صفر | 85 | | معد‎ | 102041018023 | 22 | 
0 | 0 | يحي اسامه يحبى صاع __| 77 | 86 | صفر | صفر | 89 | صفر | | معد‎ | 102041018024 | 23 | 
0 |] 0 | يحب ناهض عباس محمد ______| م | 99 | م | 868 | م | صفر | | معد‎ | 102041018025 | 24 
0 0 يوسف فراس علي ناصر صفر 68 صفر 55 صفر 50 معيد‎ 102041018026 25 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





رمز المدرسة : 018 رقم الصفحة من 2 إلى 2 
المديرية : الكرخ الا 1 
یر لكرخ ولى المدرسة: اعدادية الامين للبنين 
الفرع : إحيائي الدور الأول 09 MMM‏ 






ET‏ ت 


مدير المركز 


